防犯 灯 


DL-E60VA-S ( 光 セ ン サー 内 蔵 
| Re70 


希望 小売 価格 80.000 円 ( 税 抜 Ra70 
| 器具 光 東 3600 Im 
| 消費 電力 50W(100V 時 ) 
| 固有 エネ ルギー 消費 効率 72.0 Im/W(100V 時 ) 
| 本 体 アル ミダ イカ スト (シル バー 塗装 ) 
| カバ ー アク リル 
| 質量 本 体 3.1kg 
電 沢 内 蔵 
| 定格 電圧 AC100~240V 
| 入力 容量 (電力 会 社 申請 ) 50.2VA(100V) 
| 光源 寿命 60.000 時 間 ( 光 東 維持 率 70%) 
| 動作 環境 温度 -15~35°C 
| 耐風 速 60m/s 
| 耐 守 サー ジ 10kV ※ 
| 調 光 対 応 不可 
| 保護 等 級 IP23 
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バン ド 取 り 付 け 用 穴 


※ 屋 外 照 明 に お ける 当社 の 社内 基準 


